
SAFAR - Mod. 538 A, 538 B, 538 RF e 5310 - Onde medie da 530 a 157 

(Tabella tcnsioni e istruzioni ta 


R. 1 

50000 

R.10 

2000 

06 

R. 2 

250 

R.l 1 

5000 

07 

R. 3 

500000 

R.12 

2 Mohm 

08 
r 10 


s 


R. 4 10000 
R. 5 50000 


R.13 

R.14 


500000 


C.20 

€-21 


R. 6 

500 

R.16 

500000 

R. 7 

50000 

R.16 

1000 

R. 8 

100000 

R.17 

1 

R. 9 

300000 

R.18 

90 



1000 pF 
200 pF 
2 pF 
50 pF 
15 pF 
50 pF 
500 pF 
500 pF 
125 pF 
125 pF 
125 pF 
125 pF 
500 pF 
100 pF 


10000 DF 

50 pF 
10000 pF 
5000 pF 
500 pF 
10000 pF 
2000 pF 


0 kc/s; onde corte da 6 a 11 Mc/s, onde cortissime da 11 a .19 Mc/s. 
iratura v. tabella a parte). 






























